वर्ष ८ अंक ४० ] 


विद्युत अधिनियम , २००३ . 


१ . 


शुक्रवार , सप्टेंबर २ , २०२२ / भाद्रपद ११ , शके १ ९ ४४ 

असाधारण क्रमांक ५१ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकाऱ्यांनी तयार केलेले 

( भाग एक , एक - अ व एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर ) 
वैधानिक नियम व आदेश ; यात भारत सरकार , उच्च न्यायालय , पोलीस आयुक्त , आयुक्त ( राज्य उत्पादन शुल्क ) , 
जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग , निवडणूक न्यायाधिकरण , निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक आयोगाखालील 
इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो . 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


२ . 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 35527 


असाधारण भाग चार - क 

— 


क्रमांक मविनिआ / परवाना 

- 

सूट / एआयटीएल- शेन्द्रा / २०२२. – महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडून विद्युत अधिनियम , २००३ च्या 
कलम १३ अंतर्गत उद्योग सारथी , एमआयडीसी कार्यालय , मरोळ इण्डस्ट्रीयल एरिया , अंधेरी ( पूर्व ) , मुंबई येथे नोंदणीकृत कार्यालय असलेल्या 
औरंगाबाद इण्डस्ट्रीयल टाऊनशिप लिमिटेडला या अधिसूचनेमध्ये सीमांकित केलेल्या शेन्द्रा औद्योगिक क्षेत्रासाठी वितरण परवाना मिळविण्यापासून , 
येथे विनिर्दिष्ट केलेल्या अटी आणि शर्तीसह , सूट देण्यात येते . 
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महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग 

१३ वा मजला , केंद्र क्र . १ , जागतिक व्यापार केंद्र , कफ परेड , कुलाबा , मुंबई ४०० ००५ दिनांक २ ऑगस्ट , २०२२ 

वितरण परवाना सूट क्र . २०२२ चा १ करिता अधिसूचना 


संक्षिप्त नाव 

या परवाना सूटला औरंगाबाद इण्डस्ट्रीयल टाऊनशिप लिमिटेडच्या ( एआयटीएल ) शेन्द्रा औद्योगिक क्षेत्रासाठी वितरण परवाना सूट असे 
म्हणावे ( वितरण परवाना सूट क्र . २०२२ चा १ ) . 


व्याख्या 

वेळोवेळी अंमलात असलेल्या महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग ( वितरण परवान्याच्या सर्वसाधारण अटी ) विनियम , २००६ च्या 

कलम ३. व्याख्या मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या सर्व व्याख्या या परवाना सूट अधिसूचनेला लागू राहतील . या अधिसूचनेमध्ये 
वापरलेल्या आणि ज्यांची व्याख्या करण्यात आलेली नाही , अशा शब्द आणि उक्तींना , विद्युत अधिनियम , २००३ नुसार अर्थ राहील . 
या अधिसूचनेच्या मराठी अनुवादातील व इंग्रजी अधिसूचनेमधील कोणत्याही शब्दांचा / मजकुराचा अर्थ निश्चित करताना कोणताही वाद 
उद्भवल्यास आणि / किंवा कोणतीही विसंगती आढळल्यास मूळ इंग्रजीतील अधिसूचना ग्राह्य धरण्यात येईल . 

भाग चार - क- ५१-१ 

( १ ) 


} 


२ 


३ 

३.१ 


३.२ 


४ . 


६ . 

६.१ 


६.२ 


६.३ 


६.४ 


७ . 


व्याप्ती 

वेळोवेळी अंमलात असलेल्या महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग ( वितरण परवान्याच्या सर्वसाधारण अटी ) विनियम , २००६ मध्ये 
विनिर्दिष्ट केलेल्या सर्वसाधारण अटी , वितरण परवानाधारकाला लागू असल्याप्रमाणे , योग्य त्या फेरफारांसह , ' एआयटीएल ' ला लागू 
असतील . 
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या सर्वसाधारण अटी आणि येथे विनिर्दिष्ट केलेल्या अटी ' एआयटीएल ' साठी परवाना सूट अधिसूचनेच्या अटी असल्याचे मानण्यात 
येईल आणि या अटी येथे विनिर्दिष्ट केलेल्या क्षेत्रामध्ये विजेचे वितरण आणि किरकोळ वीज पुरवठा करण्याच्या कामकाजाचे नियमन 
करतील . 


महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाचा संदर्भ आदेश 

महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने सन २०२१ च्या प्रकरण क्र . १६१ मध्ये दि . २ ऑगस्ट , २०२२ रोजी पारित केलेल्या आदेशानुसार 
ही परवाना सूट अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे . 


शके १ ९ ४४ 


महाराष्ट्र शासनाच्या शिफारशी : 

महाराष्ट्र शासनाच्या दिनांक १५ जानेवारी , २०१ ९ रोजीच्या पत्र क्र . IDC - 2019 / CR33 / IND - 14 अन्वये प्राप्त झालेल्या शिफारशींनुसार 
विद्यमान परवाना सूट अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे . 


वितरण परवाना सूट देण्यात आलेले क्षेत्र : 

एआयटीएल ’ ला शेन्द्रा औद्योगिक क्षेत्रासाठी वितरण परवाना मिळविण्यापासून सूट देण्यात आलेले क्षेत्र खालीलप्रमाणे असेल : 

अनु . क्र . 

गावाचे नाव 

क्षेत्र हेक्टर्समध्ये 

शेन्द्रा औद्योगिक क्षेत्र 

लाडगाव , तालुका औरंगाबाद जिल्हा औरंगाबाद 

करमाड , तालुका औरंगाबाद , जिल्हा औरंगाबाद 


१ 


८ 


२ 


एकूण 


२७७.०६ 


५७४.५५ 


८५१.६१ 


एआयटीएल ' ने सादर केलेली बृहत योजना ( मास्टर प्लान ) आणि गट क्रमांक - निहाय क्षेत्राचा तपशील या अधिसूचनेमध्ये 
अनुसूची १ मध्ये जोडण्यात आला आहे . 


महाराष्ट्र सरकारकडून भविष्यात अधिसूचना किंवा निरधिसूचना काढण्यात आल्यास , त्याच्या परिणामस्वरूप वितरण परवाना सूट 
क्षेत्रामध्ये बदल झाला तर , एआयटीएल अशा अधिसूचना / निरधिसूचनेपासून १५ दिवसांच्या आत या अधिसूचनेमध्ये सुधारणा करण्यासाठी 
आयोगाशी संपर्क साधेल . 


निरधिसूचना काढण्यात आल्यास , एआयटीएल निरधिसूचित क्षेत्रातील त्या ग्राहकांना वीज पुरवठ्याची पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून 
देण्यात येईपर्यंत वितरण परवाना सूट क्षेत्रातील ग्राहकांना विजेचा पुरवठा चालू ठेवील . 


वितरण परवाना सूट कालावधी : 

विद्युत अधिनियम , २००३ मधील तरतुदींच्या अधीन राहून , ' एआयटीएल ' ला वितरण परवान्यासाठी ज्या कालावधीकरिता वितरण 
परवाना सूट क्षेत्रामध्ये सूट दिली आहे तो कालावधी २५ वर्षांचा असेल , जो महाराष्ट्र शासनाने भविष्यात वेळोवेळी केलेल्या शिफारशींच्या 
आणि / किंवा आयोगाने घेतलेल्या आढाव्याच्या आधारावर पुढील कालावधीसाठी वाढविता येऊ शकेल . अशा रीतीने , वितरण परवाना 
सूट दिनांक २ ऑगस्ट , २०२२ पासून दिनांक १ ऑगस्ट , २०४७ पर्यंतच्या पंचवीस वर्षांच्या कालावधीकरिता किंवा सदर परवाना 
सूट रद्द करण्यात येत नाही तोपर्यंत , यापैकी जे आधी घडेल , त्या कालावधीकरिता अंमलात राहील . 


९ . 

९ .१ 


९ .२ 


९ .३ 


१० . 


१ ९ . 
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कायदा , नियम आणि विनियमांचे पालन 

विद्युत अधिनियम , २००३ च्या सर्व तरतुदी ( वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आल्याप्रमाणे ) , आयोगाने अधिसूचित केलेले सर्व लागू असलेले 
विनियम , आयोगाने वेळोवेळी जारी केलेले आदेश आणि निर्देश आणि अन्य लागू असलेल्या सर्व कायद्यांच्या तरतुदी वितरण 
परवानाधारकाला लागू असल्यानुसार , योग्य त्या फेरफारांसह , ' एआयटीएल ' ला देखील लागू असतील . 


परवाना सूट रद्द करणे 

जर आयोगाचे , चौकशी केल्यानंतर , जनहितासाठी करणे आवश्यक असल्याबाबत समाधान झाल्यास , विद्युत अधिनियम , २००३ च्या 
कलम १ ९ मध्ये देण्यात आलेल्या परिस्थिती अंतर्गत ' एआयटीएल ' ला देण्यात आलेली सूट आयोग रद्द करू शकेल आणि विद्युत 
अधिनियम , २००३ च्या कलम १ ९ अंतर्गत वितरण परवानाधारकाला लागू असलेल्या अटी आणि पद्धती , योग्य त्या फेरफारांसह , 
' एआयटीएल'ला लागू असतील . 


मंजूर करण्यात आलेली सूट रद्द करण्यापूर्वी , आयोग सदर बाब राज्य शासनाकडे संदर्भ करू शकेल आणि अधिसूचित क्षेत्रात विजेचे 
वितरण आणि वीज पुरवठ्याचे दायित्व पार पाडण्यासाठी करावयाच्या व्यवस्थेबाबत निर्णय घेईल . 


आयोग , अंतरिम व्यवस्था म्हणून राज्य वितरण परवानाधारक , म्हणजेच महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेडला अधिसूचित 
क्षेत्रात पुरवठा करण्यासाठी देखील सांगू शकेल . 

वार्षिक परवाना सूट शुल्क अदा करणे 

एआयटीएल , वेळोवेळी सुधारणा केलेल्या , मविनिआ ( शुल्क आणि आकार ) विनियम , २०१७ , अंतर्गत अन्य वितरण परवानाधारकांना 
लागू असलेल्या वार्षिक परवाना शुल्काच्या धर्तीवर वार्षिक शुल्क अदा करेल . 


दुरुस्ती करण्याचे अधिकार 

आयोग , कोणत्याही वेळी , जर परिस्थितीची आवश्यकता असेल तर , या अधिसूचनेमध्ये सुधारणा करू शकेल . 


परवाना सूट देण्यासाठीच्या अटींची पाहणी 

एआयटीएल , या अधिसूचनेच्या दिनांकानंतर त्वरित , परवाना सूट देण्यासाठीच्या या अटी , मंजुऱ्या किंवा मान्यता जनतेला पाहण्यासाठी 
पुरविण्याची तरतूद करील . 
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महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग . 
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1 . 


2 . 


3 . 

3.1 


ELECTRICITY ACT , 2003 . 

No. MERC / Licence Exemption / AITL - Shendra / 2022 . Exemption is granted by the 
Maharashtra Electricity Regulatory Commission under Section 13 of the Electricity Act , 2003 to 
Aurangabad Industrial Township Ltd. having its registered Office at Udyog Sarathi , MIDC Office , 
Marol Industrial Area , Andheri ( East ) , Mumbai , from availing the Distribution Licence for Shendra 
Industrial Area as defined in this Notification and with the terms and conditions specified herein . 
Short Title 


3.2 . 


4 . 


5 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- क , सप्टेंबर २ , २०२२ / भाद्रपद ११ , 


शके १ ९ ४४ 


MAHARASHTRA ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION 
World Trade Centre , Centre No.1 , 13th Floor , Cuffe Parade , 
Mumbai 400 005 , date 2nd August 2022 . 

Notification for Distribution Licence Exemption No. 1 of 2022 


७ 


This Licence Exemption may be called the Distribution Licence Exemption for Aurangabad 
Industrial Township Ltd. ( AITL ) for Shendra Industrial Area ( Distribution Licence 
Exemption No. 1 of 2022 ) . 

Definitions 

All the definitions specified under " Section 3. Definitions " of Maharashtra Electricity 
Regulatory Commission ( General Conditions of Distribution Licence ) Regulations , 2006 
as in force from time to time , shall be applicable for this Licence Exemption . Words or 
expressions used herein and not defined shall bear the respective meanings assigned to 
them in the Electricity Act , 2003 . 

Applicability 

The General Conditions as specified in the Maharashtra Electricity Regulatory Commission 
( General Conditions of Distribution Licence ) Regulations , 2006 , as in force from time to 
time , shall be mutatis mutandis applicable to AITL as are applicable to a Distribution 
Licensee . 


भाग चार - क - ५१-२अ 


These General Conditions and the Conditions specified herein shall be deemed to be the 
conditions of Licence Exemption for AITL and shall govern its operations of distribution 
and retail supply of electricity in the area specified herein . 

Reference Order of the Maharashtra Electricity Regulatory Commission : 

This Licence Exemption Notification has been issued in terms of the Order dated 2nd August 
2022 issued by the Maharashtra Electricity Regulatory Commission in Case No. 161 of 
2021 . 


Recommendation of the Government of Maharashtra : 

The present Licence Exemption Notification has been issued in terms of recommendations 
received from the Government of Maharashtra vide its Letter No. IDC - 2019 / CR33 / IND - 14 , 
dated 15th January 2019 . 
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9.1 . 
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महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , सप्टेंबर २ , २०२२ / भाद्रपद ११ , 


Area of Distribution Licence Exemption : 

AITL shall be exempted from availing the Distribution Licence for Shendra Industrial 
Area , namely the following area : 

Sr. No. 

Village Name 

Shendra Industrial Area 

Ladgaon , Taluka Aurangabad , Dist . Aurangabad 
Karmad , Taluka Aurangabad , Dist . Aurangabad 

Total 


2 


शके १ ९ ४४ 


● 


Area in Hectares 


277.06 

574.55 

851.61 


The master plan submitted by AITL and details of Gut number - wise area reconciliation is 
annexed to this Notification as Schedule I. 


In the event of future notifications or de - notifications by the Government of Maharashtra , 
resulting into change in the Area of Distribution Licence Exemption , AITL , within 15 
days of such notifications / de - notifications , shall approach the Commission for seeking 
amendment to this Notification . 


In the event of de - notification , AITL shall continue to supply the consumers within the 
Area of Distribution Licence Exemption till alternative arrangement of supply is made 
available to those consumers in the de - notified area . 


Term of Distribution Licence Exemption : 

Subject to the provisions of the Electricity Act , 2003 , the period for which AITL shall be 
exempted for Distribution Licence in the Area of Distribution Licence Exemption shall be 
25 years from the date of this Notification which could be extended for further period 
based on future recommendations of the Government of Maharashtra from time to time 
and / or review taken by the Commission . Thus , the Distribution Licence Exemption shall 
remain in force for a period of twenty - five years from 2nd August 2022 till 1st August 
2047 or until such Licence Exemption is revoked , whichever is earlier . 

Compliance with Laws , Rules and Regulations 

All the provisions ( as may be amended from time to time ) of the Electricity Act , 2003 , 
Rules , all applicable Regulations notified by the Commission , Orders and Directions issued 
by the Commission from time to time and the provisions of all other applicable laws shall 
be mutatis mutandis applicable to AITL as are applicable to a Distribution Licensee . 

Revocation of Licence Exemption 


If the Commission , after making an enquiry , is satisfied that the public interest so requires , 
it may revoke the exemption granted to AITL under the circumstances as provided in the 
Section 19 of the Electricity Act , 2003 and the conditions and procedure stipulated under 
Section 19 of the Electricity Act , 2003 would apply mutatis mutandis for revocation of 
such exemption as are applicable to a Distribution Licensee . 


9.2 . 


9.3 . 


10 . 


11 . 


12 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , सप्टेंबर २ , २०२२ / भाद्रपद ११ , 


शके १ ९ ४४ 


Before revoking the exemption granted , the Commission may refer the matter to the State 
Government and decide on the arrangement to be made for discharging the obligations for 
Distribution and Supply of electricity in the notified area . 


The Commission may also ask the State Distribution Licensee i.e. Maharashtra State 
Electricity Distribution Co. Ltd. to supply in the notified area as an interim arrangement . 
Payment of Annual Licence Exemption Fees 


AITL shall pay the Annual Fees on annual basis in line with the Annual Licence Fees 
applicable to other Distribution Licensees under the MERC ( Fees and Charges ) 
Regulations , 2017 as amended from time to time . 

Inspection of Conditions for Licence exemption 

AITL shall make provision for public inspection of these Conditions for Licence exemption , 
clearances or approvals , immediately after the date of this notification . 

Power to amend 

The Commission , at any time , may amend this Notification if circumstances so require . 
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